रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
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सं . 1346 ] 
No. 1346 ] 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2019 
का . आ . 1523( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 2018 के नियम 15 के उपनियम ( 2) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं 
वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
। स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या , स्थापित तिथि - भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने की 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

रद्द होने हैं , अगर हैं, की संख्या, तिथि 

वर्ष और शीर्षक 
( 2 ) 

( 3 ) 


क्रम 


( 4) 


29 मार्च 
2019 


आई एस 1448 [ पी : 14] : 2019 
पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादों के परीक्षण 

की पद्धति 

पी : 14] 
सेबोल्ट क्रोमोमीटर द्वारा रंग 

(पहला पुनरीक्षण ) 


29 मार्च 2019 | आई एस 1448 [ पी : 14 ] : 

1960 
पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादों 
के परीक्षण की पद्धति 

[ पी : 14] 
सेबोल्ट क्रोमोमीटर द्वारा रंग 


2030 GI/2019 
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29 मार्च 2019 | 


29 मार्च 
2019 


आई एस 1448 [ पी : 95 ] : 2019 
पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की परीक्षण 

पद्धतियाँ 

[ पी : 95 ] 
चिकनाई तेल की डीमल्सिबिलिटी 

गुणधर्मों का निर्धारण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 1448 [ पी : 95 ] : 

1980 
पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों 
की परीक्षण पद्धतियाँ 

पी : 95 ] 
चिकनाई तेल की 
डीमुल्सिबिलिटी गुणधर्मों का 

निर्धारण 


3. 


29 मार्च 2019 


29 मार्च 
2019 


आई एस 1448 [ पी : 114] : 2019/ आई 

एस ओ 2207 : 1980 
पेट्रोलियम के लिए परीक्षण के तरीके और 

उसके उत्पाद 

पी : 114] 
पेट्रोलियम वैक्स - जमाव बिन्दु ज्ञात 

करना 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 1448 [ पी : 114] : 

1984 
पेट्रोलियम के लिए परीक्षण के 
तरीके और उसके उत्पाद 

[ पी : 114] 
पेट्रोलियम वैक्स - जमाव 

बिन्दु ज्ञात करना 


29 मार्च 2019 


आई एस 7623 : 2019 
बहुउद्देशीय औद्योगिक कि ग्रीज़ - विशिष्टि 

( तीसरा पुनरीक्षण) 


29 मार्च 
2019 


आई एस 7623 : 1993 
औद्योगिक प्रयोजनों के लिए 
लिथियम से बने ग्रीज 

विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


5. 


29 मार्च 2019 


आई एस / आई एस ओ 12967-1 : 2009 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - सर्विस 

आर्किटेक्चर 
भाग 1 एंटरप्राइज दृष्टिकोण 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


6. 


29 मार्च 2019 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


आई एस / आई एस ओ 12967- 2 : 2009 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - सर्विस 

आर्किटेक्चर 
भाग 2 सूचना दृष्टिकोण 
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7. 


29 मार्च 2019 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 12967 -3 : 2009 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - सर्विस 

आर्किटेक्चर 
भाग 3 कम्प्यूटेशनल दृष्टिकोण 


8 . 


29 मार्च 2019 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


आई एस / आई एस ओ 13606 -5 : 2010 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - इलेक्ट्रॉनिक 

हेल्थ रिकार्ड संचार 
भाग 5 इंटरफेस विशिष्टि 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


9. | आई एस / आई एस ओ/ टी एस 14265 : | 29 मार्च 2019 

2011 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - व्यक्तिगत 
स्वास्थ्य जानकारी प्रसंस्करण के लिए 

उद्देश्यों का वर्गीकरण 


10. 


29 मार्च 
2019 


आई एस/ आई एस ओ 14855- 1 : 2012 
नियंत्रिक संघटक स्थितियों में प्लास्टिक 
सामग्री की अंतिम ( अल्टीमेट ) ऑक्सी जैव 
विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन 
डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति 

भाग 1 सामान्य पद्धति 
( पहला पुनरीक्षण ) 


29 मार्च 2019 | आई एस / आई एस ओ 14855 - 

1 : 2005 
नियंत्रिक संघटक स्थितियों में 
प्लास्टिक सामग्री की अंतिम 

( अल्टीमेट) ऑक्सी जैव 
विघटनीयता ज्ञात करना - 
उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के 

विश्लेषण द्वारा पद्धति 
भाग 1 सामान्य पद्धति 


11. 


29 मार्च 


2019 


आई एस 15635 ( भाग 5) : 2019/ आई 

एस ओ 10360 - 5 : 2010 
ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टि ( जी . पी . एस . ) 
- संयोजी मापन मशीनों ( सी . एम . एम . ) 

की स्वीकार्यता और पुनर्जाच परीक्षण 
भाग 5 एकल एवं बहल स्टाइलस संस्पर्शी 
जांच प्रणाली से लैस सी . एम . एम . 

( पहला पुनरीक्षण ) 


29 मार्च 2019 | आई एस 15635 (भाग 5 ) : 

2006/ आई एस ओ 10360 -5 

: 2000 
ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टि 
( जी . पी . एस .) - संयोजी मापन 
मशीनों ( सी . एम . एम .) की 
स्वीकार्यता और पुनर्जाच 

परीक्षण 
भाग 5 बहुल - स्टाईल्स प्रोबिंग 

पद्धतियाँ 
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12 . 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


आई एस 15635 ( भाग 7) : 2019/ आई । 29 मार्च 2019 
एस ओ 10360-7 : 2011 ज्यामितीय 
उत्पाद विशिष्टि ( जी . पी . एस .) – संयोजी 

मापन मशीनों ( सी . एम . एम .) की 
स्वीकार्यता और पुनरजाच पुनर्जाच 

परीक्षण 
भाग 7 बिंबविधान जांच प्रणाली से लैस 

सी . एम . एम . 


13. 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


आई एस 15635 ( भाग 8) : 2019/ आई । 29 मार्च 2019 

एस ओ 10360-8 : 2013 
ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टि ( जी . पी . एस .) 
- संयोजी मापन मशीनों ( सी . एम . एम .) 
की स्वीकार्यता और पुनरजाच पुनर्जाच 

परीक्षण 
भाग 8 चाक्षुषीय दूरी संवेदक से लैस 

सी . एम. एम. 


आई एस 15635 ( भाग 9 ) : 2019 / आई । 29 मार्च 2019 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


एस ओ 10360 - 9 : 2013 
ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टि ( जी . पी . एस .) 
- संयोजी मापन मशीनों ( सी . एम . एम . ) 
की स्वीकार्यता और पुनरजाच पुनर्जाच 

परीक्षण 
भाग 9 बहु जाँच प्रणाली से लैस 

सी . एम. एम . 


15. 


29 मार्च 
2019 


आई एस 17055 (भाग 11) : 2019/ आई 
___ एस ओ 20474- 11 : 2017 मृदा 

संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 11 भूमि और लैंडफिल कॉम्पैक्टर्स की 

आवश्यकताएँ 


29 मार्च 2019 | आई एस/ आई एस ओ 20474- | 

11 : 2008 
मिट्टी-उठाने की मशीनरी 

सुरक्षा 
भाग 11 भूमि और लैंडफिल 

कम्पैक्टर्स की अपेक्षाएँ 


| 16. 


आई एस / आई एस ओ 17090 -4 : 2014 | 29 मार्च 2019 


लागु नहीं 


लागु नहीं 
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स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - सार्वजनिक कुंजी 

ढांचा 
भाग 4 स्वास्थ्य देखभाल दस्तावेजों के 

लिए डिजिटल हस्ताक्षर 


17. 


आई एस 17098 : 2019 / आई एस ओ 


29 मार्च 2019 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


22775 : 2004 
जूते – सहायक सामग्री के लिए परीक्षण 
पद्धतियाँ: धातु सामग्री - जंग प्रतिरोध 


18. 


29 मार्च 2019 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


आई एस 17116 : 2019 
नमी से होने वाली क्षति से ठोस बिटुमन 

मिश्रण का प्रतिरोध ज्ञात करना 


19 . 


29 मार्च 2019 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


आई एस 17117 : 2019 
शिशुओं के लिए केश शैम्पू - विशिष्टि 


20 . 


29 मार्च 2019 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


आई एस 17122 : 2019/ आई ई सी 
62019 : 2003 विद्युत उपस्कर - घरेलू 
प्रयोजनों के लिए परिपथ-वियोजक तथा 
समान उपकरण - सहायक संपर्क इकाईयाँ 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


आई एस 17130 : 2019 टेबल जैतून - 

विशिष्टि 


22. 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 22857 : 2013 - 29 मार्च 2019 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - व्यक्तिगत 
स्वास्थ्य डेटा के ट्रांस -बॉर्डर प्रवाह की 
सुविधा के लिए डेटा संरक्षण पर 

दिशानिर्देश 


। 29 मार्च 2019 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


आई एस / आई एस ओ/ टी एस 27527 : 
2010 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - प्रदाता 

पहचान 
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24 . 


29 मार्च 2019 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


आई एस / आई ई सी 60273 : 1990 
1000 वोल्ट से अधिक अभिहित वोल्टता 
तंत्र हेतु आंतरिक एवं बाह्य पोस्ट 
विद्युतरोधक के लिए अपेक्षाएं 


25 . 


29 मार्च 2019 


आई एस/ आई ई सी 60715 : 


29 मार्च 
2019 


1981 


आई एस / आई ई सी 60715 : 2017 
निम्न वोल्टता के लिए स्विचगियर और 
नियंत्रणगियर के आयाम - स्विचगियर , 
नियंत्रणगियर और सहायकांगों के यांत्रिक 
आलम्बन के लिए रेल पर मानकीकृत 

आरोपण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


निम्न - वोल्टता के स्विचगियर 
और नियंत्रणगियर के आयाम 

- स्विचगियर और 
नियंत्रणगियर संस्थापनों में 
विद्युत उपकरणों के यांत्रिक 
आलम्बन के लिए रेल पर 
मानकीकृत आरोपण 


26. 


29 मार्च 2019 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


आई एस / आई ई सी 60947-5- 5 : 2016 
निम्न - वोल्टता के स्विचगियर और 

नियंत्रणगियर 
भाग 5 परिपथ नियंत्रण उपकरण और 
स्विचिंग घटक अनुभाग 5 यांत्रिक लैचिंग 
कार्य सहित विद्युतिय आपातकालीन 

रोधक युक्तियाँ 


27 . 


29 मार्च 2019 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


आई एस/ आई ई सी 61439- 3 : 2012 

अल्प -वोल्टता स्विचगियर और 

नियंत्रणगियर असेम्बलियाँ 
भाग 3 सामान्य व्यक्तियों के द्वारा संचालन 
के प्रयोजनार्थ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 

( डी बी ओ ) 


29 मार्च 2019 


लागु नहीं 


लागु नहीं 


28 . - आई एस/ आई ई सी 61439 -4 : 2012 

अल्प - वोल्टता स्विचगियर और 

नियंत्रणगियर असेम्बलियाँ 
भाग 4 निर्माण स्थलों के लिए असेम्बलियों 

( ए सी एस ) की विशिष्टि अपेक्षाएं 
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इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 
002 क्षेत्रीय कार्यालयों :नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , 
भुवनेश्वर, कोयंबतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों 
fit http ://www .standardsbis . in aRTCHER ORGT GT MASTI 


[Fest : f 


/3/3/2019 -20] 


सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st April , 2019 
S . O . 1523 ( E ). — In pursuance of sub -rule ( 2 ) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018 , the 
Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the second column 
of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The particulars of the 
standards , if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on 
the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


No. Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No ., Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


No. 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1. 


29 Mar 2019 


- 


29 Mar 2019 


IS 1448 [P : 14 ] : 2019 
Methods of Test for Petroleum and its 

Products 

[P : 14 ] 
Colour By Saybolt Chromometer 

(First Revision ) 


IS 1448 [P : 14 ] : 1960 

Methods of Test for 
Petroleum and its Products 

[ P : 14 ] 
Colour By Saybolt 

Chromometer 


29 Mar 2019 


29 Mar 2019 


IS 1448 [P : 95 ] : 2019 
Methods of Test for Petroleum and its 

Products 

[P : 95 ] 
Determination of Demulsibility 
Characteristics of Lubricating Oils 

( First Revision ) 


IS 1448 [P : 95 ] : 1980 

Methods of Test for 
Petroleum and its Products 

[ P : 95 ] 
Determination of 
Demulsification Number of 

Lubricating Oils 


29 Mar 2019 


29 Mar 2019 


IS 1448 [P : 114 ] : 2019 /ISO 2207 : 

1980 
Methods of Test for Petroleum and Its 

Products 

[P : 114 ] 
Petroleum Waxes – Determination of 

Congealing Point 
( First Revision ) 


IS 1448 [P : 114 ] : 1984 

Methods of Test for 
Petroleum and Its Products 

[P : 114 ] 
Determination of 
Congealing Point of 
Petroleum Waxes 


4 . 


29 Mar 2019 


29 Mar 2019 


IS 7623 : 2019 
Multipurpose Industrial Grease - 

Specification 
( Third Revision ) 


IS 7623 : 1993 
Lithium Base Grease for 
Industrial Purpose – 

Specification 
(Second Revision ) 
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29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS /ISO 12967 - 1 : 2009 
Health Informatics — Service 

Architecture 
Part 1 Enterprise Viewpoint 


29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS /ISO 12967 -2 : 2009 
Health Informatics - Service 

Architecture 
Part 2 Information Viewpoint 


29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS /ISO 12967 -3 : 2009 
Health Informatics — Service 

Architecture 
Part 3 Computational Viewpoint 


29 Mar 2019 


ΝΑ 


NA 


IS/ISO 13606 -5 : 2010 
Health Informatics – Electronic 
Health Record Communication 
Part 5 Interface Specification 


29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS /ISO / TS 14265 : 2011 
Health Informatics — Classification of 
Purposes for Processing Personal 

Health Information 


29 Mar 2019 


29 Mar 2019 


IS / ISO 14855 - 1 : 2012 
Determination of the Ultimate 
Aerobic Biodegradability of Plastic 

Materials Under Controlled 
Composting Conditions - Method by 
Analysis of Evolved Carbon Dioxide 

Part 1 GeneralMethod 

( First Revision ) 


IS /ISO 14855- 1 : 2005 
Determination of the 

Ultimate Aerobic 
Biodegradability of Plastic 
Materials Under Controlled 
Composting Conditions - 

Method by Analysis of 
Evolved Carbon Dioxide 
Part 1 General Method 


11. 


29 Mar 2019 


29 Mar 2019 


IS 15635 (Part 5 ) : 2019 /ISO 10360-5 

: 2010 
Geometrical Product Specifications 

(GPS ) – Acceptance and 
Reverification Tests for Coordinate 

Measuring Machines (CMM ) 

Part 5 CMMsUsing Single and 
Multiple Stylus Contacting Probing 

Systems 
( First Revision ) 


IS 15635 ( Part 5 ) : 
2006 /ISO 10360 -5 : 2000 

Geometrical Product 
Specifications (GPS ) — 

Acceptance and 
Reverification Tests for 
Coordinate Measuring 

Machines (CMM ) 
Part 5 CMMs Using 
Multiple - Stylus Probing 

Systems 


12 . 


29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS 15635 (Part 7 ) : 2019 /ISO 10360 -7 

: 2011 
Geometrical Product Specifications 

(GPS) — Acceptance and 
Reverification Tests for Coordinate 

Measuring Machines (CMM ) 
Part 7 CMMs Equipped with Imaging 

Probing Systems 
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29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS 15635 (Part 8 ) : 2019 / ISO 10360 - 8 

: 2013 
Geometrical Product Specifications 

(GPS ) — Acceptance and 
Reverification Tests for Coordinate 

Measuring Systems (CMS) 
(Part 8 CMMs Equipped with Optical 

Distance Sensors 


14. 


29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS 15635 (Part 9) : 2019 /ISO 10360- 9 

: 2013 
Geometrical Product Specifications 

(GPS ) — Acceptance and 
Reverification Tests for Coordinate 

Measuring Systems (CMS) 
Part 9 CMMswith Multiple Probing 

Systems 


15. 


29 Mar 2019 


29 Mar 2019 


IS 17055 (Part 11) : 2019/ ISO 20474 

11 : 2017 
Earth -Moving Machinery - Safety 
Part 11 Requirements for Earth and 

Landfill Compactors 

( First Revision ) 


IS/ ISO 20474 -11 : 2008 
Earth -Moving Machinery – 

Safety 
Part 11 Requirements for 
Earth and Landfill 

Compactors 


16 . 


29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS /ISO 17090 -4 : 2014 
Health Informatics — Public Key 

Infrastructure 
Part 4 Digital Signatures for 

Healthcare Documents 


17. 


29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS 17098 : 2019 /ISO 22775 : 2004 

Footwear — Test Methods for 
Accessories: Metallic Accessories – 

Corrosion 
Resistance 


29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS 17116 : 2019 
Determination of Resistance of 
Compacted Bituminous Mixture to 

Moisture - Induced Damage 


29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS 17117 : 2019 
Hair Shampoo for Babies – 

Specification 


29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS 17122 : 2019 /IEC 62019 : 2003 

Electrical Accessories — Circuit 
Breakers and Similar Equipment for 
Household Use – Auxiliary Contact 

Units 


IS 17130 : 2019 
Table Olive - Specification 


29 Mar 2019 


NA 


NA 


29 Mar 2019 


ΝΑ 


NA 


IS /ISO 22857 : 2013 
Health Informatics — Guidelines on 
Data Protection to Facilitate Trans 
border Flows of PersonalHealth Data 
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29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS /ISO / TS 27527 : 2010 
Health Informatics — Provider 

Identification 


29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS /IEC 60273 : 1990 
Characteristic of Indoor and Outdoor 

Post Insulators for Systemswith 
Nominal Voltages Greater than 1 000 


25 . 


29 Mar 2019 


29 Mar 2019 


IS/ IEC 60715 : 2017 
Dimensions of Low -Voltage 
Switchgear and Controlgear — 
Standardized Mounting on Rails for 
Mechanical Support of Switchgear , 
Controlgear and Accessories 

(First Revision ) 


IS /IEC 60715 : 1981 

Dimensions of Low 
Voltage Switchgear and 
Controlgear - Standardized 

Mounting on Rails for 
Mechanical Support of 
Switchgear, Controlgear 

and Accessories 


29 Mar 2019 


NA 


ΝΑ 


IS /IEC 60947 -5 - 5 : 2016 
Low -Voltage Switchgear and 
Controlgear Part 5 Control Circuit 

Devices and Switching Elements 
Section 5 Electrical Emergency Stop 
Devices with Mechanical Latching 

Function 


29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS / IEC 61439 - 3 : 2012 
Low - Voltage Switchgear and 

Controlgear Assemblies 
Part 3 Distribution Boards Intended to 
be Operated by Ordinary Persons 

(DBO ) 


28 . 


29 Mar 2019 


NA 


NA 


IS /IEC 61439-4 : 2012 
Low -Voltage Switchgear and 

Controlgear Assemblies 
Part 4 Particular Requirements for 
Assemblies for Construction Sites 

(ACS) 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: 
Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna, Pune , Kochi. 
Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis. in . 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2019 
का . आ . 1524( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम ( 2 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण 
में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए 
हैं वे स्थापित हो गये हैं । 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 


अनुसूची 
स्थापित तिथि | भारतीय मानक(कों) जो कि 

रद्द होने है, अगर है, की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की 
तिथि 


( 2 ) 


( 5 ) 


28 मार्च 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 23485 : 2019 
चिकित्सा उपकरण - चिकित्सा 
उपकरणों के लिए गुणवत्ता प्रबंधन 
प्रणाली हेतु आवश्यकताएं एवं सुरक्षा 
और प्रदर्शन के आवश्यक सिद्धान्त 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 
110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, 
भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर , नागपुर पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय 
मानकों को http:// www.standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[ संदर्भ : पब / 3/3/ 2019- 20 ] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd April , 2019 
S . O . 1524 ( E ). — In pursuance of sub -rule ( 2) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the 
Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the second column 
of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the 
standards , if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on 
the date indicated against them in the fifth column . 


SCHEDULE 


SL . 
No. 


No. Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


No ., Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 . 


IS 23485 : 2019 


28 Mar 2019 


NA 


NA 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


Medical Devices - Quality 

Management System 
Principles of Safety and 
Performance for Medical 

Devices 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices : 
Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur , Nagpur, Patna , Pune, Kochi. 
Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis .in . 


[Ref: PUB /3 /3 /2019 - 20 ] 
C .B . SINGH , Addl. Director General 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . MANO 

04 . MANOJ Digitally signed by 

MANOJKUMAR 
KUMAR VERMA 

Date : 2019.04.06 
VERMA 

12 :45 : 18 + 05 30 


